S. | P. 
Mgr inż. STANISŁAW 


BURNAT 


st. projektant Biura Proj. Przemysłu Nsftowego 
b. st. asystent AGH, b. inż. kolejowy 


przeżywszy lat 61, opatrzony sw’ Sakramentami, zmarł 11. VI. 1962 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 
na cmentarzu rakowickim we czwartek dnia 14 bm. o godzinie 12:30, 
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. 


Żona, córki, syn, synowa, wnuczka i rodzina. 
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